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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 715 

13 Μαΐου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Μαραθώνα. 1 

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή¬ 
λων του Δήμου Καλλιθέας Ν. Αττικής έτους 2004. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 08/Δ.Τ.Α./9216 (1) 

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μαραθώνα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12τουΝ. 1188/1981 όπως 
τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 8 παρ.5 του Ν. 
2307/1995. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2503/1997. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 καθώς & των Π.Δ. 
37α/1987& 22/1990. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 12 του Ν. 2307/1995 κα¬ 
θώς και του Ν. 2683/1999. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 άρθροθπαρ. 1 και άρ¬ 
θρο 18παρ. 12. 

6. Την υπ’ αριθμ. 57/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Μαραθώνα. 

7. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής που διατυ¬ 
πώθηκε στο 11/30.4.2004 πρακτικό του. 

8. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου. 

9. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 (ΦΕΚ 1693/Β/ 
2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπο¬ 
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» 
στον Γ ενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής, αποφα¬ 
σίζουμε: 


Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 57/2004 απόφαση του Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου Μαραθώνα και αφορά την τροποποίη¬ 
ση του ΟΕΥτου Δήμου και έχει ως εξής: 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας διαρθρώνεται εσω¬ 
τερικά στα ακόλουθα τμήματα: 

1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ελέγχου Κυκλοφο¬ 
ρίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

2. Τμήμα Εφαρμογής Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 
και Ελέγχου Επαγγελμάτων, Επιτηδευμάτων και Κατα¬ 
στημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ελέγχου Κυκλοφο¬ 
ρίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Περιλαμβάνει Γ ραφεία με αντίστοιχες αρμοδιότητες ως 
εξής: 

1 α) Γ ραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

Ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

• Την εξασφάλιση της γραμματειακής υποστήριξης της 
εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

• Την τήρηση του αρχείου. 

• Την διεκπεραίωση των διοικητικής φύσεως υποθέσε¬ 
ων. 

• Την εισήγηση και έκδοση διαταγών και οδηγιών που 
αναφέρονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας και τη λήψη 
μέτρων σχετικών με την αποστολή της Διεύθυνσης. 

• Τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση 
[άρθρο 32του Ν. 1516/1985 (Α'20) και άρθρο 18του Π.Δ. 
410/1995 (Α'231)]. 

1β) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος 

Ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την καθαριότητα, την ύδρευση, τη ρύπανση των θαλασ¬ 
σών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και 
υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος (άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995) 
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• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και 
τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, 
της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (άρθρο 24 
Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την 
κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, 
ευκοσμία και ευταξία [Αστ. διατάξεις 6/1996 (Β' 1028) και 
3/1996 (Β' 15) άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υΐβ/ 
2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ. (Β' 343)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 
[άρθρο 9 του Ν. 2696/1999 (Α'57)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέ¬ 
τουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοι¬ 
νοτικό δίκτυο [άρθρο 47 του Ν. 2696/1999 (Α' 57)]. 

• Την προστασία σπηλαίων [απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/ 
1983 (Β' 3988) σε συνδυασμό με ΚΥΑ ΓΝΟΣ/57263/1994 
(Β' 894)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορού- 
ντην αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λί¬ 
μνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) [Β.Δ. 666/1966 (Α' 160), 
Ν.Δ. 420/1970 (Α'27), Ν. 2040/1992 (Α'70) καιάρθροδτου 
Ν. 2332/1995 (Α'1810)]. 

• Την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφο¬ 
ρούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων 
[Υγειονομική διάταξη Α5/696/1983 (Β' 243)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα 
Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις 
κανονιστικές αποφάσεις, που ανάγονται στις αρμοδιότη¬ 
τες του τμήματος (άρθρο 37 Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προ¬ 
στασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων [άρθρο 13 του Β.Δ. 
24-9/20.10.1988 (Α' 171), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 8του Ν. 1080/1980 (Α' 246), το άρθρο 54 παρ. 4του 
Ν. 1416/1984 (Α'18),το άρθρο26παρ. 4του Ν. 1828/1989 
(Α' 2) και το άρθρο 6 εδάφιο τρίτο του Ν. 1800/1990 (Α' 
125) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Π.Κ., όπως αντι- 
καταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2207/1994 (Α' 
65) σε συνδυασμό με διατάξεις που αναφέρονται στο 
υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημά¬ 
των]. 

1γ) Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας 

Ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη στάθμευση οχημάτων [άρθρο 34 του Ν. 2696/1999 
Κ.Ο.Κ. (Α'57)], [άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995 (Α'231)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα 
τωντροχονόμων [άρθρο3του Ν. 2696/1999 (Α'57)], [άρ¬ 
θρο 24 Π.Δ. 410/1995 (Α'231)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα 
Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις 


κανονιστικές αποφάσεις, που ανάγονται στις αρμοδιότη¬ 
τες του τμήματος (άρθρο 37 Π.Δ. 410/1995). 

2. Τμήμα Εφαρμογής Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 
και Ελέγχου Επαγγελμάτων, Επιτηδευμάτων και Κατα¬ 
στημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ. 

Περιλαμβάνει Γ ραφεία με αντίστοιχες αρμοδιότητες ως 
εξής: 

2α) Γραφείο Εφαρμογής Γενικού Οικοδομικού Κανονι¬ 
σμού. 

Ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Γ ενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επι¬ 
κίνδυνες οικοδομές [Ν. 1577/1985 (Α' 210), Ν. 651/1977 
(Α' 207), Ν. 1647/1986 (Α' 141) και Π.Δ. της 13.4.1929 (Α' 
153)] και άρθρο 27 παρ. 3 του Γενικού Οικοδομικού Κα- 
νονισμού-Ν. 1577/1985 (Α'210), [άρθρο24Π.Δ.410/1995 
(Α' 231)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την επί¬ 
βλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέ¬ 
τρων ασφαλείας και υγιεινής [άρθρο 116 του Π.Δ. 1073/ 
1981 (Α' 260)]. 

• Την αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές ει¬ 
σφορές [άρθρο 41 παρ. 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 
816/Β' 65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ 
21/21/1473/1972 (Β'324)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα 
Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις 
κανονιστικές αποφάσεις, που ανάγονται στις αρμοδιότη¬ 
τες του τμήματος (άρθρο 37 Π.Δ. 410/1995). 

2β) Γραφείο Ελέγχου Επαγγελμάτων, Επιτηδευμάτων 
και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ. 

Ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων (άρθρο 24 Π.Δ. 
410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και 
επαγγελμάτων (άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995). 

• Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων 
των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας 
των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, κα¬ 
θώς και η άσκηση του υγειονομικού ελέγχου αυτών (παρ. 
2 άρθρ. 13 Ν. 2946/2001). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και τη λει¬ 
τουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κή¬ 
πους κ.λπ.) (άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογρά¬ 
φων και παρεμφερών επιχειρήσεων που προβλέπονται 
απότουςΑ.Ν. 445/1937 (Α'22) και446/1937 (Α'23)(άρθρο 
24 Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστερα από 
σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομικές διατά¬ 
ξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/1985 υγει¬ 
ονομική διάταξη (Β'593) (άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών, 
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που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991 (Α' 206))(άρ- 
θρο 24 Π.Δ. 410/1995). 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογρά¬ 
φων, ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτοποδηλά¬ 
των [Α.Ν. 2520/1940 (Α'273), Ν. 2323/1995 (Α' 145), Π.Δ. 
180/1989 (Α' 175) όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνο¬ 
μικές Διατάξεις]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για το ωράριο 
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών 
καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων 
[άρθρα 23, 24 και 46 του Ν. 2224/1994 (Α' 112), άρθρο 8 
του Ν. 2207/1994 (Α' 65), άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2194/ 

1994 (Α' 34) και ΚΥΑ 1011/22/19-ΚΘ71995 (Β' 1055)]. 

• Την επιθεώρηση αμαξωμάτων κοντινών ως προς την 
εμφάνισή τους [απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/ 

1995 (Β' 786) 

• Τον έλεγχο επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέρο¬ 
ντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθε¬ 
σίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ¬ 
ρώσεων κ.λπ.) [Ν. 393/1976 (Α' 199), Ν. 2160/1993 (Α' 
118)]. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές [Ν. 2323/1995 
(Α' 145), αποφ. Υφυπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/1995 (Β' 
786) και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Α-2 6813/ 
1995 (Β' 1085)]. 

• Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περι¬ 
πτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που 
δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ [άρθρο 14 της 503007/ 
76 απόφασης του Γ.Γ. ΕΟΤ, η οποία κυρώθηκε με το άρ¬ 
θρο 8 του Ν. 1652/1986 (Α' 167) και η ΚΥΑ 1947/1994 (Β' 
846)]. 

Κάθε τμήμα ασκεί επίσης τον έλεγχο των παραβάσεων 
των διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 


Κλάδος 

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 

Θέσεις 

1 

Κλάδος 

ΠΕ 1 Διοικητικού 

1 

Κλάδος 

ΠΕ 23 Ειδικό ένστολο προσωπικό 

2 

Κλάδος 

ΤΕ 11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

2 

Κλάδος 

ΤΕ 23 Ειδικό ένστολο προσωπικό 

3 

Κλάδος 

ΤΕ 17 Διοίκηση - Λογιστικού 

1 

Κλάδος 

ΤΕ 4 Τεχν. Μηχανολ. ή Ηλεκτρ. Μηχ. 

1 

Κλάδος 

ΔΕ 23 Ειδικό ένστολο προσωπικό 

6 

Κλάδος 

ΔΕ 1 Διοικητικού 

1 

Κλάδος 

ΥΕ 16 Καθαριστριών 

1 


ΣΥΝΟΛΟ 

19 


Διευκρινίζεται ότι από τις παραπάνω θέσεις υπάρχουν 
ήδη στον Ο.Ε.Υ. οι πέντε(5) από τις έξι θέσεις ΔΕ 23 Ειδι¬ 
κού ένστολου προσωπικού. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας προΐσταται 


υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 23 Ειδικό Ένστολο Προσωπι¬ 
κό 

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ελέγχου Κυκλο¬ 
φορίας και Προστασίας Περιβάλλοντος προΐσταται 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕΙ Διοικητικού ή ΠΕ 23 Ειδικό 
Ένστολο Προσωπικό και ελλείψει ΤΕ 23 Ειδικό Ένστολο 
Προσωπικό. 

Στο Τμήμα Εφαρμογής Γενικού Οικοδομικού Κανονι¬ 
σμού και Ελέγχου Επαγγελμάτων, Επιτηδευμάτων και Κα¬ 
ταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ. προΐστα- 
ται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 23 Ειδικό Ένστολο Προ¬ 
σωπικό και ελλείψει ΤΕ 23 Ειδικό Ένστολο Προσωπικό. 

II. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

α. Προστίθενται οι ανωτέρω θέσεις του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (πλην των πέντε 
θέσεων ΔΕ 23 Ειδικού ένστολου προσωπικού που υπάρ¬ 
χουν ήδη) 

β. Στο Τεχνικό Προσωπικό προστίθενταιτρεις θέσεις ως 
εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΝΕΟ 


ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ) 


ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΕ 24 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

1 

2 

ΔΕ 28 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 

1 

2 

ΔΕ 

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

1 

1 


γ. Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιω¬ 
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εποχιακό) αυξάνεται 
από 20 σε 50 (πενήντα) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί- 
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Δήμου Μαραθώνα ύψους 305.606,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Παλλήνη, 7 Μάίου 2004 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 970/20019/5 (2) 

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 
του Δήμου Καλλιθέας Ν. Αττικής έτους 2004. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.Δ. 410/1995 
(Δ.Κ.Κ.). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι- 
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλωντου Δη¬ 
μοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ. και άλλες συναφές διατά¬ 
ξεις» που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 297/Α723.12.2003. 

3. Την με αριθ. 2/72757/0022/31.12.2003 Εγκύκλιο του 
Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
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4. Τις διατάξεις της παρ. ΙΟτου άρθρου 12του Ν. 2503/ 
1997. 

5. Τις με αριθ. 9373/2004 και 21660/2004 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκαν 
ύστερα από τις 23/2004 και 156/2004 αποφάσεις του Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας και τις οποίες καθιερώ¬ 
θηκε 12ωρη και 24ωρη απασχόληση στις Υπηρεσίες Κα¬ 
θαριότητας, Πρασίνου, Δημοτικού νεκροταφείου, Δημο¬ 
τικών Προσόδων Δημοτική Αστυνομίας, Τεχνικών 
Συνεργείων και Ηλεκτρολόγων, Διοικητικών και Οικονομι¬ 
κών του Δήμου. 

6. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των παρα¬ 
κάτω αναγκών του Δήμου. 

• Γιατην φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου. 

• Για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή 
λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας. 

• Για την συνεχή λειτουργία του Δημοτικού Νεκροτα¬ 
φείου κατά τις Κυριακές και αργίες. 

• Για την κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως η άμεση 
αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρωμάτων, η οποία 
επιβάλλεται κατά τους θερινούς μήνες. 

• Για το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλα¬ 
διών από τις αρδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεωντων πάρκων 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις θεομηνιών 
και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου 
σε ημέρες εθνικών εορτών. 

• Για την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ηλε- 
κτροφωτισμού, παροχές ρεύματος, επιβλέψεις σε εκδη¬ 
λώσεις, εθνικές επετείους, τοποθετήσεις χριστουγεννιά¬ 
τικου διάκοσμου. 

• Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, τοποθετήσεις 
εξεδρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και Εθνικές επετεί¬ 
ους, αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα και 
κτίρια. 

• Για τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου κατάτο χρό¬ 
νο διεξαγωγής αγώνων και για τους θερινούς μήνες που 
θα χρησιμοποιηθεί ως Ολυμπιακό προπονητήριο. 

• Για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επε- 
τειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση επι¬ 
μορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

• Για την υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσω¬ 
τερικού και εξωτερικού και άλλων προσκεκλημένων. 

• Γ ιατην επικοινωνία του Δημάρχου και των λοιπών Δη¬ 
μοτικών Αρχών με το κοινό και την γραμματειακή υποστή¬ 
ριξή τους. 

• Για τον έλεγχο της άσκησης υπαίθριου εμπορίου και 
λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων. 

• Για τον έλεγχο των καταστημάτων ή επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και όσων υπάγονται στο τέ¬ 
λος του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997. 

• Για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογι¬ 
σμού και οικονομικών καταστάσεων. 

• Για τον έλεγχο δικτύων πληροφορικής - εκλογές - με¬ 
ταδημοτεύσεις - ετεροδημότες, αναθεώρηση εκλογικών 
καταλόγων. 

• Για την διαδικασία εισόδου και παραμονής αλλοδα¬ 
πών υπηκόων σύμφωνα με τον Ν. 2910/2001. 

7. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων 
υπαλλήλων κατά κλάδο που είναι: 


• ΠΕ 1 Διοικητικού: δέκα έξι (16) υπάλληλοι 

• ΠΕ 3 Πολιτικών μηχανικών: εφτά (7) υπάλληλοι 

• ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών: πέντε (5) υπάλληλοι 

• ΠΕ 5 Μηχανολόγων - Μηχανικών: δύο (2) υπάλληλοι 

• ΠΕ 6 Τοπογράφων - Μηχανικών: τέσσερις (4) υπάλ¬ 
ληλοι 

• ΠΕ 9 Γεωπόνων: δύο (2) υπάλληλοι 

• ΠΕ 11 Πληροφορικής: ένας (1) υπάλληλος 

• ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών: δέκα (10) 
υπάλληλοι 

• ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών: δύο (2) υπάλληλοι 

• ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχ/γων & Ηλ/γων Μηχανικών: 
τρεις (3) υπάλληλοι 

• ΤΕ 3 Μηχ/κών Μεταλλουργίας: ένας (1) υπάλληλος 

• ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπονίας: τρεις (3) υπάλληλοι 

• ΤΕ Τεχνικού: ένας (1) υπάλληλος 

• ΤΕ 17 Διοικητικού - Λογιστικού: δύο (2) υπάλληλοι 

• ΤΕ 19 Πληροφορικής: ένας (1) υπάλληλος 

• ΔΕ 1 Διοικητικού: εξήντα ένας (61) υπάλληλοι 

• ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ: είκοσι εννέα (29) υπάλληλοι 

• ΔΕ 3 Τηλεφωνητών: ένας (1) υπάλληλος 

• ΔΕ 5 Δομικών έργων: έντεκα (11) υπάλληλοι 

• ΔΕ 6 Σχεδιαστών: τέσσερις (4) υπάλληλοι 

• ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας: επτά (7) υπάλληλοι 

• ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων: δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι 

• ΔΕ 25 Μηχανοδηγών: πέντε (5) υπάλληλοι 

• ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτ/των: τέσσερις (4) υπάλ¬ 
ληλοι 

• ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου: δυο (2) υπάλ¬ 
ληλοι 

• ΔΕ 29 Οδηγών Αυτ/των: εξήντα τρεις (63) υπάλληλοι 

• ΔΕ 30 Τεχνιτών (Διαφόρων Ειδικοτήτων): τριάντα 
τρεις (33) υπάλληλοι. 

• ΔΕ 35 Κηπουρών: είκοσι δυο (22) υπάλληλοι 

• ΥΕ 1 Κλητήρων Θυρωρών: έξι (6) υπάλληλοι 

• ΥΕ 2 Επιστατών Καθ/τας: επτά (7) υπάλληλοι 

• ΥΕ 16 Αποθηκάριων: ένας (1) υπάλληλος 

• ΥΕ 16 ΕργατώνΔημ. Νεκροταφείου: επτά (7) υπάλλη¬ 
λοι 

• ΥΕ 16 Εργατών κήπων: δέκα τρεις (13) υπάλληλοι 

• ΥΕ 16 Καθαριστριών: δέκα (10) υπάλληλοι 

• ΥΕ 16 Φυλάκων - εργατών: σαράντα (40) υπάλληλοι 

• ΥΕ 16 Εργατών Καθ/τας: διακόσιοι δέκα πέντε (215) 
υπάλληλοι, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία πέ- 
ραντου υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η ώρα νυχτερινή 
εργασία από 22η μέχρι 6η πρωινή πέραν του υποχρεωτι¬ 
κού ωραρίου, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου και τέλος για υπερωριακή ερ¬ 
γασία προς συμπλήρωση της εβδομαδίας υποχρεωτικής, 
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 για το έτος 2004 ως εξής: 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Υπερωριακή καθημερινών πέραν υποχρεωτικής μέχρι 
22η ώρα 

Για (32) υπαλλήλους (κλάδων ΠΕΙ, ΠΕ11, ΤΕ2, ΤΕ19, 
ΔΕΙ, ΔΕ3, ΔΕ38): 23.040 ώρες συνολικά. 

Για (6) κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 4.320 ώρες συνολικά 

Για (10) Καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16: 7.200 ώρες συνο¬ 
λικά 
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- Νυχτερινή καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής 22η 
μέχρι 6η πρωινή. 

Για (4) Διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ 1: 768 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (6) Κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 1.152 ώρες συνολικά 
Για (10) Καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16: 1.920 ώρες συνο¬ 
λικά 

- Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής 
από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα. 

Για (6) Διοικητικούς υπαλλήλους 
Κλάδων ΠΕΙ , Π Ε11, ΔΕ 1, ΔΕ38): 1.152 ώρες συνολικά 
Για (6) κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 1.152 ώρες συνολικά 
Για (10) καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16: 1.920 ώρες συνο¬ 
λικά. 

- Νυχτερινών Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υπο¬ 
χρεωτικής από 22η ώρα - 6η πρωινή. 

Για (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕΙ: 192 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (6) κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 1.152 ώρες συνολικά 
Για (10) Καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16: 1.920 ώρες συνο¬ 
λικά. 

- Νυχτερινή καθημερινών προς συμπλήρωση της εβδο¬ 
μαδιαίας υποχρεωτικής. 

Γ ια (6) κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 11.880 ώρες συνολικά 
Για (10) καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16: 19.800 ώρες συ¬ 
νολικά. 

- Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. 

Για (6) κλητήρες κλάδου ΥΕ 1: 2.142 ώρες συνολικά 
Για (10) Καθαρίστριες κλάδου ΥΕ 16:3.570 ώρες συνο¬ 
λικά 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα. 

Για (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 1: 1.400 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 38: 2.200 ώρες συνολι¬ 
κά 

Γ ια (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 740 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ 16: 350 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα. 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕΙ: 192 ώρες συνολικά. 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕΙ: 192 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ16: 192 ώρες συνολικά 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα. 

Για (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕΙ: 3.150 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ17: 350 ώρες συνολικά 
Για (11) υπαλλήλους κλάδου ΔΕΙ: 4.300 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ38: 2.000 ώρες συνολικά 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα. 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕΙ: 1.440 ώρες συνολικά 
Για (8) υπαλλήλους κλάδου ΔΕΙ: 3.912 ώρες συνολικά 
Για (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ38:3.792 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα. 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕΙ: 384 ώρες συνολικά 


Για (8) υπαλλήλους κλάδου ΔΕΙ: 1.536 ώρες συνολικά 
Γ ια (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ38:1.152 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλή¬ 
ρωση Εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕΙ: 430 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 1: 215 ώρες συνολικά 
Για (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ38: 860 ώρες συνολικά 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα. 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ3: 1.440 ώρες συνολικά 
Για (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ4: 1.500 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ5: 500 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ6: 720 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ3: 1.000 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ4: 720 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ5: 720 ώρες συνολικά 
Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ6: 1.000 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ38: 500 ώρες συνολικά 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α' ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα 

Για (5) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 3: 3.600 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 4: 1.440 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 6: 1.440 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 3: 5.040 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 4: 1.440 ώρες συνολικά 
Γ ια (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 2.160 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή ως 22η ώρα 

Για (5) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 3: 960 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 4: 384 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ 6: 384 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 3: 1.344 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 4: 384 ώρες συνολικά 
Γ ια (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 576 ώρες συνολικά 
Β' ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ. 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι την 22η ώρα 

Για (25) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 30 Τεχν. Γενικά (Δια¬ 
φόρων ειδικοτήτων): 18.000 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 1: 720 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα. 

Για (25) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών (διαφόρων 
ειδικοτήτων): 4.800 ώρες συνολικά. 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕΙ: 192 ώρες συνολικά 
Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

- Απογευματινή υπερωριακή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα 

Για (17) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5 ,ΔΕ 24: 12.240 ώρες 
συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα. 

Για (17) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5, ΔΕ 24: 3.264 ώρες 
συνολικά 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα 
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Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 29: 720 ώρες συνολικά 
Για (14) υπαλλήλους Δ. Νεκροταφείου & καθ/τας: 
10.080 ώρες συνολικά 

Για (8) φύλακες κλάδου ΥΕ 16: 5.760 ώρες συνολικά 
Για (3) Τεχνίτες Δ. νεκ/φείου κλάδου ΔΕ 30: 2.160 ώρες 
συνολικά 

Για (19) υπαλλήλους κλάδων ΠΕ1,ΤΕ17,ΔΕ1,ΔΕ38: 
13.680 ώρες συνολικά 

Για (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 23 Δημ. Αστυνομίας: 
5.040 ώρες συνολικά 

- Νυχτερινή υπερωριακή καθημερινών πέραν της υπο¬ 
χρεωτικής 

Γ ια (8) φύλακες Δ. Νεκ/φείου κλάδου ΥΕ 16:1.536 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) Διοικητικούς υπαλλήλους: 1.344 ώρες συνολικά 
Για (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 23 Δημ. Αστυνομίας: 
1.344 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 29: 192 ώρες συνολικά 
Γ ια (8) φύλακες Δ. Νεκ/φείου κλάδου ΥΕ 16:1.536 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) Διοικητικούς υπαλλήλους: 1.344 ώρες συνολικά 
Για (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 23 Δημ. Αστυνομίας: 
1.344 ώρες συνολικά. 

- Νυχτερινή υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέ¬ 
ραν της Υποχρεωτικής. 

Για (8) φύλακες Δημ. Νεκροταφείου κλάδου ΥΕ16: 
1.536 ώρες συνολικά. 

Γ ια (5) Διοικητικούς υπαλλήλους: 960 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνο¬ 
μίας:: 1.344 ώρες συνολικά 

- Νυχτερινή υπερωριακή καθημερινή προς συμπλήρω¬ 
ση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. 

Για (14) εργάτες Δ. Νεκ/φείου και καθ/τας κλάδου ΥΕ 
16: 24.024 ώρες συνολικά 

Για (8) φύλακες Δημ. Νεκροταφείου κλάδου ΥΕ 16: 
13.728 ώρες συνολικά 

Γ ια (5) Διοικητικούς Υπαλλήλους: 8.580 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνο¬ 
μίας: 12.012 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλή¬ 
ρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 29: 360 ώρες συνολικά 
Γ ια (14) εργάτες Δημ. Νεκροταφείου και Καθ/τας κλά¬ 
δου ΥΕ16: 5.040 ώρες συνολικά 
Γ ια (3) τεχνίτες Δημ. Νεκροταφείου κλάδου ΔΕ30:1.080 
ώρες συνολικά 

Γ ια (7) Διοικητικούς Υπαλλήλους: 2.520 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνο¬ 
μίας: 2.520 ώρες συνολικά. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- Υπερωριακή καθημερινή πέραν της υποχρεωτικής μέ¬ 
χρι 22η ώρα 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών: 45.360 
ώρες συνολικά 

Για (175) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ16 Εργ. Καθ/τας: 
126.000 ώρες συνολικά 

Γ ια (7) Φύλακες κλάδου ΥΕ16: 5.040 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) Επιστάτες Καθ/τας κλάδου ΥΕ2: 5.040 ώρες συ¬ 
νολικά 


Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25:3.600 ώρες συνο¬ 
λικά 

Γ ια (5) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ30: 3.600 ώρες συνολικά 
Για (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ26: 2.880 ώρες συνολικά 
Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24: 720 ώρες συνολικά 
Για (1) Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕΙ: 720 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (7) Διοικητικούς Υπαλλήλους κλάδου ΔΕΙ: 5.040 
ώρες συνολικά 

Για (2) Υπαλλήλους κλάδου ΔΕ5: 1.440 ώρες συνολικά 

- Νυχτερινή καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής από 
22η ώρα μέχρι 6η πρωινή 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγών: 12.096 
ώρες συνολικά 

Για (175) εργάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 16: 33.600 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) φύλακες κλάδου ΥΕ 16:1.344 ώρες συνολικά 
Για (7) επιστάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 2: 1.344 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25: 960 ώρες συνολι¬ 
κά 

Γ ια (5) τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 960 ώρες συνολικά 
Για (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ 26: 768 ώρες συνολικά 
Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:192 ώρες συνολικά 
Για (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕΙ: 192 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (7) Διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 1.344 
ώρες συνολικά 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 384 ώρες συνολικά 

- Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής 
από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγών: 12.096 
ώρες συνολικά 

Για (175) Εργάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 16:33.600 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) Φύλακες κλάδου ΥΕ 16:1.344 ώρες συνολικά 
Για (7) Επιστάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 2: 1.344 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25: 960 ώρες συνολι¬ 
κά 

Γ ια (5) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 960 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ 2: 768 ώρες συνολικά 
Για (1) ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24: 192 ώρες συνολικά 
Για (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ 1:192 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (7) Διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 1.344 
ώρες συνολικά 

Για (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 384 ώρες συνολικά 

- Νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υπο¬ 
χρεωτικής από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή. 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγών: 12.096 
ώρες συνολικά 

Για (175) Εργάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 16: 33.600 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) Φύλακες κλάδου ΥΕ 16:1.344 ώρες συνολικά 
Για (7) Επιστάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 2: 1.344 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25: 960 ώρες συνολι¬ 
κά 

Γ ια (5) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 960 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ 26: 768 ώρες συνολικά 
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Για (1) ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24: 192 ώρες συνολικά 
Για (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ 1:192 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (7) Διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 1.344 
ώρες συνολικά 

Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 384 ώρες συνολικά 

- Νυχτερινή καθημερινών προς συμπλήρωση εβδομαδι¬ 
αίας υποχρεωτικής 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγών: 108.108 
ώρες συνολικά 

Γ ια (175) εργάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 16: 300.300 ώρες 
συνολικά 

Για (7) Φύλακες κλάδου ΥΕ 16:12.012 ώρες συνολικά 
Για (7) Επιστάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 2:12.012ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25:8.580 ώρες συνο¬ 
λικά 

Γ ια (5) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 8.580 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ 26: 6.864 ώρες συνολικά 
Γ ια (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:1.716 ώρες συνολι¬ 
κά 

Για (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ 1: 1.716 ώρες 
συνολικά 

Για (7) Διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 12.012 
ώρες συνολικά 

Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 3.432 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλή¬ 
ρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

Για (63) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγών: 22.680 
ώρες συνολικά 

Για (175) Εργάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 16: 63.000 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (7) Φύλακες κλάδου ΥΕ 16: 2.520 ώρες συνολικά 
Γ ια (7) Επιστάτες καθ/τας κλάδου ΥΕ 2: 2.520 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (5) Μηχανοδηγούς κλάδου ΔΕ 25:1.800 ώρες συνο¬ 
λικά 

Γ ια (5) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30:1.800 ώρες συνολικά 
Γ ια (4) Μηχ/τες κλάδου ΔΕ 26: 1.440 ώρες συνολικά 
Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:360 ώρες συνολικά 
Γ ια (1) Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ 1:360 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (7) Διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 1: 2.520 
ώρες συνολικά 

Γ ια (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 5: 720 ώρες συνολικά 
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

- Υπερωριακή απογευματινή πέραν της υποχρεωτικής 
μέχρι 22η ώρα 

Για (2) Γεωπόνους κλάδου ΠΕ 9: 1.440 ώρες συνολικά 
Για (1) Τεχνολόγο Πολ. Μηχ/κό ΤΕ 3: 720 ώρες συνολι¬ 
κά 

Για (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας ΤΕ 13: 2.160 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (1) Τεχν/γο Μεταλλουργίας κλάδου ΤΕ 3: 720 ώρες 
συνολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικού: 720 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (21) Κηπουρούς κλάδου ΔΕ 35: 15.120 ώρες συνο¬ 
λικά 


Γ ια (12) Εργάτες Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 8.640 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (21) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 15.120 ώρες 
συνολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 38: 720 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28: 720 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 1.440 ώρες συνολικά 
Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24: 720 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή νυχτερινή από 22η μέχρι 6η πρωινή 

Γ ια (2) Γ εωπόνους κλάδου ΠΕ 9: 384 ώρες συνολικά 
Για (1) Τεχνολόγο Πολ. Μηχ/κο κλάδου ΤΕ 3: 192 ώρες 
συνολικά 

Για (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας ΤΕ 13: 576 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (1) Τεχν/γο Μεταλλουργίας κλάδου ΤΕ 3: 192 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικού: 192 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (21) Κηπουρούς κλάδου ΔΕ 35: 4.032 ώρες συνολι¬ 
κά 

Για (12) Εργάτες Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 2.304 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (21) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 4.032 ώρες 
συνολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28: 192 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 384 ώρες συνολικά 
Γ ια (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:192 ώρες συνολικά 

- Υπερωριακή Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής 

Α' Από 6η πρωινή έως 22η ώρα 
Γ ια (2) Γ εωπόνους κλάδου ΠΕ 9: 384 ώρες συνολικά 
Για (1) Τεχνολόγο Πολ. Μηχ/κο κλάδου ΤΕ 3: 192 ώρες 
συνολικά 

Για (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας ΤΕ 13: 576 ώρες συνο¬ 
λικά 

Γ ια (1) Τεχν/γο Μεταλλουργίας κλάδου ΤΕ 3: 192 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικού: 192 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (21) Κηπουρούς κλάδου ΔΕ 35: 4.032 ώρες συνολι¬ 
κά 

Για (11) Εργάτες Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 2.112 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για(1) Εργάτη Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 100 ώρες συνολι¬ 
κά 

Για (16) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 3.072 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (5) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 500 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 38: 192 ώρες συνολικά 
Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28: 192 ώρες συνολικά 
Γ ια (2) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 384 ώρες συνολικά 
Γ ια (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:192 ώρες συνολικά 
Β' Από 22η ώρα έως 6η πρωινή 

Για (1) Εργάτη Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 92 ώρες συνολικά 
Γ ια (5) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 460 ώρες συ¬ 
νολικά 

- Υπερωριακή προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υπο¬ 
χρεωτικής 

Α' Νυχτερινή εργασίμων ημερών 
Γ ια (2) Γ εωπόνους κλάδου ΠΕ 9:1.200 ώρες συνολικά 




9462 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Για (1) Τεχνολόγο Πολ. Μηχ/κο κλάδου ΤΕ 3: 600 ώρες 
συνολικά 

Για (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας ΤΕ 13: 1.800 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (1) Τεχν/γο Μεταλλουργίας κλάδου ΤΕ 3: 600 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικού: 600 ώρες συνο¬ 
λικά 

Γ ια (21) Κηπουρούς κλάδου ΔΕ 35: 12.600 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (11) Εργάτες Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 6.600 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (1) Εργάτη Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 1.200 ώρες συνο¬ 
λικά 

Για (16) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 19.200 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (5) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16:8.000 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28: 1.000 ώρες συνολικά 

Γ ια (2) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 1.200 ώρες συνολικά 

Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:1.000 ώρες συνολι¬ 
κά 

Β' Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων 

Γ ια (2) Γ εωπόνους κλάδου ΠΕ 9: 720 ώρες συνολικά 

Γ ια (1) Τεχνολόγο Πολ. Μηχ/κο κλάδου ΤΕ 3: 360 ώρες 
συνολικά 

Για (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας ΤΕ 13: 1.080 ώρες συ¬ 
νολικά 

Γ ια (1) Τεχν/γο Μεταλλουργίας κλάδου ΤΕ 3: 360 ώρες 
συνολικά 

Γ ια (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνικού: 360 ώρες συνο¬ 
λικά 


Γ ια (21) Κηπουρούς κλάδου ΔΕ 35: 7.560 ώρες συνολι¬ 
κά 

Γ ια (12) Εργάτες Κήπων κλάδου ΥΕ 16: 4.320 ώρες συ¬ 
νολικά 

Για (21) Φύλακες - Εργάτες κλάδου ΥΕ 16: 7.560 ώρες 
συνολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 38: 360 ώρες συνολικά 

Για (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28: 360 ώρες συνολικά 

Γ ια (2) Τεχνίτες κλάδου ΔΕ 30: 720 ώρες συνολικά 

Για (1) Ηλεκτρολόγο κλάδου ΔΕ 24:360 ώρες συνολικά 

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού με την πα¬ 
ρούσα, μη επιτρεπόμενης σε καμία περίπτωση της αύξη¬ 
σης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο στη 
διάρκεια του έτους. 

Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωρια- 
κής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατανομή της, 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.378.125 ΕΕΙΒΟ, 
η οποία βαρύνει τους πιο κάτω Κ.Α. 05/113.1.01 05/ 
113.1.01, 05/113.1.03, 05/113.1.04, 05/113.1.05, 

05/113.1.07, 05/113.1.09, 05/113.1.010, 15/113.1, 40/ 
113.1,45/113.1,55/113.1,70/113.1. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Καλλιθέα, 6 Μάίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




